Đánh giá Tickfield Inspection Checklist: một ứng dụng miễn phí có làm ảnh kiểm tra khó bác bỏ được không?
Ứng dụng kiểm tra miễn phí, chạy offline, khắc giờ, múi giờ và vị trí GPS vào từng ảnh rồi ký bằng SHA-256. So sánh với ba đối thủ thật.
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Tickfield Inspection Checklist là ứng dụng miễn phí cho iPhone và iPad, dẫn một cuộc kiểm tra đi qua danh mục kiểm tra và giao báo cáo PDF ngay trong ngày. Ứng dụng mang theo 42 mẫu dựng sẵn, khắc ngày, múi giờ và vị trí GPS vào từng ảnh, đồng thời tính mã băm SHA-256 cho mỗi hình để một lần chỉnh sửa về sau sẽ lộ ra. Nó chạy offline và không cần tài khoản.
Công khai: AppStoryo do chính studio phát triển Tickfield Inspection Checklist vận hành. Phần so sánh bên dưới dùng các tiêu chí ai cũng kiểm chứng được và nêu tên những lựa chọn thay thế thật.
Ba điều quyết định một hồ sơ kiểm tra có đứng vững khi bị ai đó bác bỏ: ảnh có gắn với một địa điểm và một thời điểm hay không, danh mục kiểm tra có khớp với quy định đang được kiểm tra hay không, và báo cáo có đến tay khách hàng ngay trong ngày hay không. Tickfield Inspection Checklist miễn phí trên App Store.
Tickfield Inspection Checklist thực sự làm được những gì?
Ứng dụng lo trọn một đầu việc từ đầu đến cuối: chọn một danh mục, đi khắp hiện trường và trả lời Có, Không hoặc Không áp dụng, mở các phát hiện ngay trên đường đi, rồi xuất một tệp PDF. Thư viện có 42 mẫu trải khắp an toàn lao động, an toàn cháy nổ, xe cộ, bàn giao căn hộ, xây dựng, vệ sinh thực phẩm và 5S, mỗi mẫu được trình bày bằng ngôn ngữ của ứng dụng chứ không dịch tạm thời.
Mẫu do bạn tự dựng nhận chín loại câu hỏi, kèm câu hỏi bắt buộc, cách tính điểm có trọng số và câu hỏi điều kiện chỉ hiện ra khi một câu trả lời trước đó đòi hỏi. Một chữ „Không“, hoặc một giá trị đo nằm ngoài ngưỡng bạn đặt, tự động mở một phát hiện. Các mẫu được đánh phiên bản, nên sửa một mẫu không bao giờ viết lại những cuộc kiểm tra đã hoàn tất — chi tiết phân biệt một công cụ kiểm tra thật với một bộ tạo biểu mẫu thông thường.
Phiên bản 1.0 ra mắt ngày 19 tháng 10 năm 2026, nặng 108 MB và cần iOS 15.0 trở lên, nhờ đó phủ tới 130 kiểu thiết bị, kể cả những thế hệ iPhone mà các lựa chọn bên dưới đã bỏ rơi.
Camera bằng chứng làm cách nào để một bức ảnh khó bị bác bỏ?
Mỗi ảnh được đóng dấu vào chính các điểm ảnh, không phải vào phần siêu dữ liệu mà một bản sao sẽ làm mất. Phần giới thiệu trên cửa hàng nói thẳng thứ tự ấy:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
Bản gốc nguyên vẹn được giữ bên cạnh bản sao có dấu, và cả hai tệp đều mang một mã băm SHA-256. SHA-256 là một trong bảy thuật toán được quy định trong NIST FIPS 180-4, tức Secure Hash Standard, với các bản rút gọn dài từ 160 đến 512 bit; chuẩn này nêu rằng các bản rút gọn tồn tại để phát hiện xem thông điệp có bị thay đổi kể từ lúc chúng được tạo ra hay không. Tính lại mã băm, so với mã đã lưu, và chỉ một điểm ảnh bị sửa cũng tự phơi mình.
Vì sao điều đó quan trọng ngoài phòng thí nghiệm: theo Quy tắc 901(b)(9) của Bộ Quy tắc Chứng cứ Liên bang Hoa Kỳ, một cách được chấp nhận để xác thực một vật là chứng cứ mô tả một quy trình hay một hệ thống và cho thấy quy trình ấy cho ra kết quả chính xác. Một bức ảnh có dấu, một bản gốc được giữ lại và một mã băm trùng khớp mô tả đúng loại quy trình đó. Tickfield Inspection Checklist không tự mình làm một bức ảnh được chấp nhận làm chứng cứ; nó cho bạn một thứ để mô tả.
42 danh mục kiểm tra dựng sẵn có khớp với quy định kiểm tra thật không?
Một phần, và câu trả lời trung thực phụ thuộc vào hệ quy định. Lấy ngành xây dựng ở Anh: điều 24 của Construction (Design and Management) Regulations 2015 đặt ra những gì một báo cáo kiểm tra phải có — tên và địa chỉ của người mà cuộc kiểm tra được thực hiện cho, địa điểm, mô tả nơi được kiểm tra gồm cả thiết bị làm việc và vật liệu, ngày và giờ kiểm tra, cùng chi tiết mọi điều có thể gây ra rủi ro. Camera bằng chứng và phần đầu trang PDF cùng nhau nắm hết cả năm mục.
Vệ sinh thực phẩm cũng vậy. Các nguyên tắc HACCP của FDA gồm bảy nguyên tắc, và nguyên tắc cuối là thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ và tài liệu, còn việc theo dõi là nguyên tắc thứ tư. Một danh mục lặp lại kèm một bức ảnh có ngày cho từng điểm tới hạn là cách chính đáng để giữ hai nguyên tắc ấy. Điều các mẫu không làm được là cho bạn biết hệ quy định nào áp dụng cho hiện trường của bạn, hay theo kịp khi một hệ thay đổi.
Báo cáo PDF và các phát hiện trông thế nào trong thực tế?
Báo cáo có ba kiểu — Cổ điển, Gọn và một báo cáo ảnh — mang tên, logo và màu của công ty bạn, kèm phần so sánh trước và sau với cuộc kiểm tra liền trước. Báo cáo có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong 44 ngôn ngữ, độc lập với ngôn ngữ của ứng dụng, và đó là tính năng mà một nhà thầu đi kiểm tra cho khách nước ngoài sẽ nhận ra trước nhất.
Mỗi phát hiện mang một mức ưu tiên, ảnh trước và sau, một vị trí, một người chịu trách nhiệm, một hạn chót và một lời nhắc. Nhập một bản vẽ mặt bằng từ PDF hay từ ảnh và bạn có thể cắm lên đó những ghim có số và mã màu; các số không xê dịch, nên một phát hiện được dẫn trong báo cáo một tháng sau vẫn chỉ đúng chỗ ấy. Câu trả lời và phát hiện cũng xuất ra dạng CSV, còn một bản lưu đầy đủ có thể đi tới iCloud Drive, Google Drive, OneDrive hoặc Dropbox, nếu muốn thì đặt sau một mật khẩu. Tickfield Inspection Checklist là bản tải miễn phí trên App Store.
Thực ra bạn nên dùng ứng dụng kiểm tra nào?
Chọn Mitti (by SafetyCulture) nếu nhiều người cùng kiểm tra những hiện trường giống nhau
	Miễn phí, phiên bản 26.42, cập nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026, có trên App Store từ tháng 2 năm 2012 với 32.333 lượt đánh giá ở mức trung bình 4,7 — một bề dày mà không gì ở đây sánh được
	Phần giới thiệu của chính nó nêu 80.000 tổ chức, và ứng dụng được dựng quanh các mẫu dùng chung và một tài khoản, đúng thứ mà một bộ phận có nhiều người kiểm tra cần
	Đổi lại bạn phải có iOS 17.0 trở lên, 349 MB và một tài khoản trên mây; 14 ngôn ngữ giao diện so với 44 ngôn ngữ báo cáo ở Tickfield

Chọn Site Audit Pro nếu bạn muốn một công cụ chín chắn với một lần trả tiền
	12,90 USD một lần, phiên bản 10.8.0, cập nhật ngày 16 tháng 10 năm 2026, bán từ tháng 4 năm 2011 với 11.316 lượt đánh giá trung bình 4,8 — điểm cao nhất trong phần so sánh này
	82 MB và là bản cài nhẹ nhất ở đây, với mười lăm năm mài giũa đằng sau phần báo cáo
	Chỉ có tiếng Anh, và iOS 17.0 trở lên

Chọn Tap Inspect nếu bạn sống bằng việc viết báo cáo kiểm tra nhà
	Tải miễn phí, phiên bản 9.1.0, cập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2026, có từ tháng 10 năm 2010, 4.928 lượt đánh giá ở mức 4,8
	Được dựng riêng cho báo cáo kiểm tra nhà dạng tường thuật, công việc mà ba ứng dụng kia chỉ tiệm cận
	Chỉ có tiếng Anh, iOS 17 trở lên, và bó hẹp trong đúng một nghề ấy

Chọn Tickfield Inspection Checklist nếu bằng chứng phải tự đứng được một mình
	Ứng dụng duy nhất trong bốn cái ghi múi giờ, vị trí GPS và độ chính xác của nó vào điểm ảnh và giữ mã băm SHA-256 của cả hai tệp
	Miễn phí, không cần tài khoản và không xin quyền truy cập mạng, chạy offline hoàn toàn, và là cái duy nhất chạy được trên iOS 15.0 — cả ba đối thủ đều đòi iOS 17
	Phiên bản 1.0 chưa có lượt đánh giá nào, chưa có bản Android và chưa có không gian làm việc chung trên mây
	Miễn phí trên App Store

Khi nào Tickfield Inspection Checklist không phải là công cụ phù hợp?
Ba tình huống, nói thẳng. Nếu một nhóm dùng chung một thư viện mẫu duy nhất và cần kết quả hiện trên một bảng điều khiển, ứng dụng không có không gian làm việc trên mây và Mitti (by SafetyCulture) là câu trả lời tốt hơn. Nếu những người kiểm tra của bạn cầm điện thoại Android, hoàn toàn không có bản dành cho họ. Nếu bạn muốn cả một thập kỷ đánh giá trước khi giao cho một công cụ thứ hồ sơ có giá trị pháp lý, phiên bản 1.0 chưa có đánh giá là lý do chính đáng để chờ.
Và giới hạn mà chính nhà phát triển nêu trong phần giới thiệu: các danh mục „không thay thế một cuộc kiểm tra theo luật định“. Một bức ảnh có dấu ghi lại điều mà một người có đủ năng lực đã thấy; nó không làm người ấy trở nên đủ năng lực, và không thay chỗ cho cuộc kiểm tra mà luật dành riêng cho người kiểm tra có chứng chỉ.
Tickfield Inspection Checklist: các câu hỏi thường gặp
Tickfield Inspection Checklist có thật sự miễn phí không?
Có. App Store để nó ở mức không mất phí, không quảng cáo, không thuê bao và không mua trong ứng dụng. Phần giới thiệu cũng nêu rằng không cần tài khoản hay đăng ký và ứng dụng không thu thập bất kỳ dữ liệu phân tích hay theo dõi nào.
Ứng dụng có chạy khi không có sóng không?
Hoàn toàn. Danh mục, camera bằng chứng, bản vẽ mặt bằng, phát hiện và việc xuất PDF đều chạy trên máy. Chỉ địa chỉ đường phố được đóng lên ảnh mới cần kết nối; toạ độ GPS và con số độ chính xác thì không.
Có bản cho Android không?
Không. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2026, ứng dụng chỉ có trên App Store cho iPhone và iPad, và không có gói tương ứng nào được phát hành trên Google Play. Nếu người kiểm tra của bạn dùng Android, Mitti (by SafetyCulture) phủ cả hai nền tảng.
Điều gì ngăn ai đó chỉnh sửa một bức ảnh kiểm tra về sau?
Không gì ngăn được việc chỉnh sửa, nhưng ứng dụng làm cho việc đó bị phát hiện. Nó giữ bản gốc nguyên vẹn bên cạnh bản sao có dấu và lưu mã băm SHA-256 của cả hai. Tính lại mã băm rồi so sánh sẽ phơi ra mọi thay đổi, đến từng điểm ảnh.
Tôi có thể tự dựng danh mục riêng thay vì dùng mẫu không?
Được. Các mẫu nhận các mục và chín loại câu hỏi, kèm câu hỏi bắt buộc, trọng số và câu hỏi điều kiện. Một giá trị ngoài ngưỡng hoặc một chữ „Không“ sẽ mở một phát hiện, và sửa một mẫu không bao giờ làm thay đổi những cuộc kiểm tra đã xong.
Ứng dụng có thay thế một cuộc kiểm tra theo luật định không?
Không, và phần giới thiệu nói thẳng điều đó. Đây là công cụ lập hồ sơ: nó ghi lại điều một người kiểm tra đã quan sát, ở dạng khó bác bỏ về sau. Nơi luật đòi một người có chứng chỉ, không ứng dụng nào thay đổi nghĩa vụ ấy.
Những iPhone nào chạy được ứng dụng?
Bất kỳ máy nào dùng iOS 15.0 trở lên, con số mà phần giới thiệu đặt ở 130 kiểu thiết bị được hỗ trợ. Đó là tầm phủ rộng nhất trong bốn ứng dụng so sánh ở đây: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro và Tap Inspect đều đòi iOS 17.
Tôi có thể lấy câu trả lời ra dưới dạng dữ liệu thay vì PDF không?
Được. Câu trả lời và phát hiện xuất ra dạng CSV, còn toàn bộ cơ sở dữ liệu xuất thành một tệp duy nhất hoặc được lưu sang iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox hay chính chiếc điện thoại, kèm mật khẩu nếu muốn. Báo cáo thì ra dạng PDF theo ba cách dàn trang.
Ứng dụng có dùng được cho một nhóm thay vì một người kiểm tra không?
Chỉ phần nào. Người tham gia và chữ ký được thu trên máy và báo cáo có thể gửi qua thư điện tử, nhưng không có thư viện mẫu dùng chung và không có bảng điều khiển trung tâm. Với nhiều người kiểm tra, một sản phẩm trên mây hợp hơn.
Nếu bạn cần một hồ sơ mà bạn giải thích được cho người không có mặt ở đó, bức ảnh có dấu và mã băm trùng khớp là lý do để thử. Tickfield Inspection Checklist miễn phí trên App Store.
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